reprezentacyjny zawodnik Polski i wielokrotny obronca barw Krakowa 


przezywszy lat 33, zmarl tragicznie dnia 1 kwietnia 1946 r. 


Wyprowadzenie zwlok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastapi w sobote 
dnia 6 b.m. o godz. 3°° po południu, o czym zawiadamia: 


Komisja Centralna Związków Zawodowych 
Polski Związek Piłki Nożnej 
Wojewódzki Komitet Sportowy 
Krakowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej 


Z.kład pogrzebowy ,CONCORDIA" 


JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowi: Mikołajska 13 
Kiaków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 555-67 | 


